
Uraufführung von DRAGON’S LAIR am: 

9.11. Karlsruhe, Kühler Krug, Ende Kriegsstraße (Wilhelm-Bauer-Straße 3) 

10.11. Saarbrücken, Parkhotel, Am deutsch-französischen Garten- und 
Messegelände 

11.11. Stuttgart, Flughafenhotel 

14.11. Ulm-Böfingen, Sonnenhof, Eberhard-Finckh-Straße 17 

15.11. München, Hotel Hilton, Am Tucherpark 7 

17.11. Nürnberg, Novotel, Münchener Straße 400 

18.11. Frankfurt-Eschborn, Novotel, Philipp-Helfmann-Straße 10 

21.11. Köln-Marsdorf, Novotel, Horbeller Straße 11 

22.11. Essen-Bredeney, Hotel Bredeney, Theodor-Althoff-Straße 5 

Beginn jeweils 15.00 Uhr 
Ende jeweils 18.00 Uhr 


Übrigens: Für alle Interessenten haben wir zur Auslieferung Ende November 
großformatige Poster gedruckt. 

Sichern Sie sich welche für Ihren Aufstellplatz! 




